O0 


I 0. 8818 
7 Do 
k 5 5 8 * 
* Q 8 2 
5 8 90% 
ne 


fr 


jaw 
8 
1 
5 


40000 


Der 


S SF: 2.06 
ae 
774 5 
ian 
3 6000 
3 9 n mer 
2100 45 „ (ere 
He to 7 
9% 9009 7 7 | 
ge, . gat a 
42 7 4 LL } y 
r 
2 
N 
9 
bey 8 SS Yr .. 7 Proseten bee. 2 GQ. 9 
= 
be 


2 ee abe 77 3 LB ys A 


JSorpan ong 9 


i 7 7 


¢ ‘ om ¢ t C8 ©* G® ©« eat 


